Tickfield Inspection Checklist: ¿puede una app gratis hacer que las fotos de inspección sean indiscutibles?
Una app de inspección gratuita y sin conexión que graba la hora, la zona horaria y la posición GPS en cada foto y la firma con SHA-256. Comparada con tres rivales reales.
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Tickfield Inspection Checklist es una app gratuita para iPhone y iPad que recorre una inspección mediante una lista de comprobación y entrega un informe en PDF el mismo día. Incluye 42 plantillas listas para usar, graba la fecha, la zona horaria y la posición GPS en cada foto, y calcula un hash SHA-256 de cada imagen para que una edición posterior quede a la vista. Funciona sin conexión y sin cuenta.
Aviso: AppStoryo está operado por el estudio que desarrolla Tickfield Inspection Checklist. La comparación que sigue emplea criterios verificables públicamente y nombra alternativas reales.
Tres cosas deciden si un registro de inspección aguanta cuando alguien lo discute: si la foto está ligada a un lugar y a una hora, si la lista de comprobación corresponde a la norma aplicable y si el informe llega al cliente ese mismo día. Tickfield Inspection Checklist es gratis en la App Store.
¿Qué hace realmente Tickfield Inspection Checklist?
La app cubre un trabajo de principio a fin: eliges una lista, recorres la instalación respondiendo Sí, No o N/A, levantas hallazgos sobre la marcha y exportas un PDF. La biblioteca contiene 42 plantillas que abarcan seguridad laboral, protección contra incendios, vehículos, entrega de viviendas, construcción, higiene alimentaria y 5S, cada una presentada en el idioma de la app y no traducida al vuelo.
Tus propias plantillas admiten nueve tipos de pregunta, con preguntas obligatorias, puntuación ponderada y preguntas condicionales que solo aparecen cuando una respuesta anterior lo exige. Un «No», o un valor medido fuera del límite que fijes, levanta un hallazgo automáticamente. Las plantillas se versionan, de modo que editar una nunca reescribe inspecciones ya cerradas — el detalle que separa una herramienta de inspección de un simple creador de formularios.
La versión 1.0 llegó el 19 de octubre de 2026, pesa 108 MB y exige iOS 15.0 o posterior, con lo que alcanza 130 modelos de dispositivo, incluidas generaciones de iPhone que las alternativas de más abajo ya han abandonado.
¿Cómo logra la cámara de prueba que una foto sea difícil de discutir?
Cada foto queda sellada en los propios píxeles, no en metadatos que una copia perdería. La ficha de la app describe el orden sin rodeos:
Proof Camera comes first: every photo gets the date, the time with time zone, the GPS position and its accuracy, the project name, your own note and a photo number burned into the pixels.
El original intacto se conserva junto a la copia sellada, y ambos archivos llevan un hash SHA-256. SHA-256 es uno de los siete algoritmos especificados en FIPS 180-4 del NIST, el Secure Hash Standard, cuyos resúmenes van de 160 a 512 bits; la norma afirma que los resúmenes existen para detectar si los mensajes han cambiado desde que se generaron. Recalcula el hash, compáralo con el almacenado y un píxel alterado se delata.
Por qué importa fuera de un laboratorio: según la Regla 901(b)(9) de las Reglas Federales de Prueba de Estados Unidos, una vía admitida para autenticar un elemento es la prueba que describe un proceso o sistema y demuestra que produce un resultado exacto. Una foto sellada, un original conservado y un hash coincidente describen ese tipo de proceso. Tickfield Inspection Checklist no puede por sí solo hacer admisible una foto; te da algo que describir.
¿Las 42 listas integradas se ajustan a normas de inspección reales?
En parte, y la respuesta honesta depende del régimen. Tomemos la construcción en el Reino Unido: el artículo 24 del Reglamento de Construcción (Diseño y Gestión) de 2015 fija qué debe contener un informe de inspección — el nombre y la dirección de la persona para la que se realizó, la ubicación, una descripción del lugar inspeccionado incluidos equipos y materiales, la fecha y la hora de la inspección, y el detalle de cualquier circunstancia que pueda generar un riesgo. La cámara de prueba y el encabezado del PDF capturan los cinco entre ambos.
Con la higiene alimentaria ocurre lo mismo. Los principios APPCC de la FDA son siete, y el último consiste en establecer procedimientos de registro y documentación, con la vigilancia como principio cuarto. Una lista recurrente con una foto fechada por punto crítico es una forma legítima de sostener esos dos principios. Lo que las plantillas no pueden hacer es decirte qué régimen se aplica a tu instalación, ni seguir el ritmo cuando uno cambia.
¿Cómo son en la práctica los informes en PDF y los hallazgos?
Los informes llegan en tres estilos — Clásico, Compacto y un informe fotográfico — con el nombre, el logotipo y el color de tu empresa, y una comparación antes y después frente a la inspección anterior. El informe puede redactarse en cualquiera de 44 idiomas con independencia del idioma de la app, que es la función que antes notará un contratista que inspecciona para un cliente extranjero.
Los hallazgos llevan prioridad, fotos de antes y después, un lugar, un responsable, una fecha límite y un recordatorio. Importa un plano desde un PDF o una imagen y podrás colocar chinchetas numeradas y codificadas por color; los números no se mueven, así que un hallazgo citado en un informe sigue señalando el mismo punto un mes después. Las respuestas y los hallazgos también se exportan como CSV, y una copia de seguridad completa puede ir a iCloud Drive, Google Drive, OneDrive o Dropbox, opcionalmente tras una contraseña. Tickfield Inspection Checklist es una descarga gratuita en la App Store.
¿Qué app de inspección deberías usar en realidad?
Elige Mitti (by SafetyCulture) si varias personas inspeccionan las mismas instalaciones
	Gratis, versión 26.42, actualizada el 18 de octubre de 2026 y en la App Store desde febrero de 2012 con 32.333 valoraciones y una media de 4,7 — un historial que nada de lo aquí comparado iguala
	Su propia ficha declara 80.000 organizaciones y está construida en torno a plantillas compartidas y una cuenta, que es lo que necesita una operación con varios inspectores
	Te cuesta iOS 17.0 o posterior, 349 MB y una cuenta en la nube; 14 idiomas de interfaz frente a 44 idiomas de informe en Tickfield

Elige Site Audit Pro si quieres una herramienta madura por un solo pago
	12,90 USD una vez, versión 10.8.0, actualizada el 16 de octubre de 2026, a la venta desde abril de 2011 con 11.316 valoraciones y una media de 4,8 — la nota más alta de esta comparación
	82 MB y la instalación más ligera de aquí, con quince años de refinamiento detrás de los informes
	Solo en inglés, y iOS 17.0 o posterior

Elige Tap Inspect si redactas informes de inspección de viviendas para vivir
	Descarga gratuita, versión 9.1.0, actualizada el 17 de octubre de 2026, desde octubre de 2010, 4.928 valoraciones con un 4,8
	Diseñado expresamente para informes narrativos de inspección de viviendas, un trabajo que las otras tres solo aproximan
	Solo en inglés, iOS 17 o posterior, y limitado a ese único oficio

Elige Tickfield Inspection Checklist si la prueba tiene que sostenerse sola
	La única de las cuatro que graba la zona horaria, la posición GPS y su precisión en los píxeles y conserva un hash SHA-256 de ambos archivos
	Gratis, sin cuenta y sin permiso de red, totalmente sin conexión, y la única que funciona en iOS 15.0 — las tres rivales exigen iOS 17
	Versión 1.0 sin valoraciones todavía, sin compilación para Android y sin espacio de trabajo compartido en la nube
	Gratis en la App Store

¿Cuándo no es Tickfield Inspection Checklist la herramienta adecuada?
Tres situaciones, sin rodeos. Si un equipo comparte una sola biblioteca de plantillas y necesita los resultados en un panel, la app no tiene espacio de trabajo en la nube y Mitti (by SafetyCulture) es la mejor respuesta. Si tus inspectores llevan teléfonos Android, no existe compilación para ellos. Si quieres una década de valoraciones antes de confiar un registro legal a una herramienta, la versión 1.0 sin valoraciones es un motivo razonable para esperar.
Y el límite que el propio desarrollador declara en la ficha: las listas «no sustituyen una inspección reglamentaria». Una fotografía sellada documenta lo que vio una persona competente; no convierte a esa persona en competente, ni reemplaza una inspección que la ley reserva a un inspector cualificado.
Tickfield Inspection Checklist: preguntas frecuentes
¿Tickfield Inspection Checklist es realmente gratis?
Sí. La App Store lo ofrece sin coste, sin publicidad, sin suscripción y sin compras dentro de la app. La ficha también indica que no se necesita cuenta ni registro y que la app no recoge analíticas ni datos de seguimiento de ningún tipo.
¿Funciona sin cobertura?
Por completo. Listas, cámara de prueba, planos, hallazgos y exportación a PDF funcionan en el dispositivo. Solo la dirección postal estampada en una foto necesita conexión; las coordenadas GPS y la cifra de precisión no la necesitan.
¿Hay versión para Android?
No. A 20 de octubre de 2026 existe solo en la App Store para iPhone y iPad, y no se publica ningún paquete equivalente en Google Play. Si tus inspectores usan Android, Mitti (by SafetyCulture) cubre ambas plataformas.
¿Qué impide que alguien edite después una foto de inspección?
Nada impide una edición, pero la app la hace detectable. Conserva el original intacto junto a la copia sellada y guarda un hash SHA-256 de ambos. Recalcular el hash y compararlo revela cualquier cambio, hasta un solo píxel.
¿Puedo crear mi propia lista en lugar de usar una plantilla?
Sí. Las plantillas admiten secciones y nueve tipos de pregunta, con preguntas obligatorias, pesos y preguntas condicionales. Un valor fuera de límite o un «No» levantan un hallazgo, y editar una plantilla nunca altera las inspecciones ya terminadas.
¿La app sustituye una inspección reglamentaria?
No, y la ficha lo dice sin rodeos. Es una herramienta de documentación: registra lo que observó un inspector en una forma difícil de discutir después. Donde la ley exige una persona cualificada, ninguna app cambia ese deber.
¿Qué iPhone pueden ejecutarlo?
Cualquiera con iOS 15.0 o posterior, que la ficha cifra en 130 modelos de dispositivo compatibles. Es el alcance más amplio de las cuatro apps comparadas aquí: Mitti (by SafetyCulture), Site Audit Pro y Tap Inspect exigen todas iOS 17.
¿Puedo sacar las respuestas como datos y no como PDF?
Sí. Respuestas y hallazgos se exportan como CSV, y toda la base de datos se exporta como un único archivo o se respalda en iCloud Drive, Google Drive, OneDrive, Dropbox o el propio teléfono, con contraseña opcional. Los informes salen en PDF en tres diseños.
¿Sirve para un equipo y no para un solo inspector?
Solo a medias. Participantes y firmas se recogen en el dispositivo y los informes pueden enviarse por correo, pero no hay biblioteca de plantillas compartida ni panel central. Para varios inspectores, un producto en la nube encaja mejor.
Si necesitas un registro que puedas explicar a alguien que no estuvo allí, la foto sellada y el hash coincidente son la razón para probarlo. Tickfield Inspection Checklist es gratis en la App Store.
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